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ELECTION RESULTS FOR SPECIAL STATE PRIMARY - ARLINGTON, MASSACHUSETTS 11/13/2007 


PRICINCT 
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SUMMARY 

SENATOR IN GENERAL COURT 























DEMOCRAT 























Times counted 

195 

301 

231 

187 

250 

257 

225 

531 

356 

445 

414 

619 

392 

301 

406 

411 

140 

348 

432 

308 

306 

7055 

Unused Votes 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Write-in votes 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

KENNETH J DONNELLY 

77 

100 

75 

56 

108 

66 

75 

50 

114 

75 

101 

185 

139 

80 

126 

84 

39 

118 

162 

87 

82 

1999 

JIM MARZILLI 

106 

164 

144 

114 

124 

172 

129 

451 

181 

332 

242 

414 

185 

190 

237 

292 

90 

181 

245 

191 

202 

4386 

CHARLES A MURPHY 

4 

30 

10 

13 

14 

12 

15 

21 

44 

36 

61 

15 

56 

15 

29 

31 

7 

32 

11 

17 

13 

486 

PATRICK NATALE 

8 

7 

2 

4 

4 

6 

6 

9 

16 

1 

9 

5 

12 

16 

13 

4 

4 

17 

14 

13 

9 

179 
























SENATOR IN GENERAL COURT 























REPUBLICAN 























Times counted 

4 

11 

5 

8 

16 

10 

11 

22 

19 

13 

23 

22 

24 

13 

17 

20 

12 

25 

20 

18 

9 

322 

Unused Votes 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Write-in votes 

0 

0 

0 

0 

6 

1 

2 

6 

2 

2 

2 

2 

0 

2 

4 

2 

0 

3 

0 

1 

0 

35 

BRION M CANGIAMILA 

4 

11 

5 

8 

10 

9 

9 

16 

17 

11 

21 

20 

24 

10 

13 

18 

12 

22 

20 

17 

9 

286 
























SENATOR IN GENERAL COURT 























WORKING FAMILY 























Times counted 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

Unused Votes 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Write-in votes 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 
























SENATOR IN GENERAL COURT 























GREEN RAINBOW 























Times counted 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

Unused Votes 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Write-in votes 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 


TOTAL Voted Cast - 7,385 

Number of Registered Voters - 28,058 


Voter Turnout - 


26.32% 





















































